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eee Achwal ; Method of 
Dimension kN Dimension pecan Reject | inspection Comments 
@0.202 +/-0.010 
@0.310 +/-0.010 
0.350 +/-0.010 
@0.500 +/-0.010 
0.090 +/-0.010 
0.430 +/-0.010 
0.334 | +/-0.010 
0.630 +/-0.010 
1.060 +/-0.010 
M6 x 1.00 N/A ee eae 
Major Ø | 0.23520 — 0.2281 | 
Max 0.24741 
ON Cee Min 0.243 
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Measured by: 
Date: 


Engineering Approval: 
(If necessary) 


Rev Date | Change 
A | 16.05.31 | New Issue 
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